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Antrag 

der Abgeordneten Frau Beer, Frau Schilling, Dr. Mechtersheimer und der Fraktion 
DIE GRÜNEN 


Keine Produktion und Endmontage neuer amerikanischer C-Waffen, 
Abzug der C-Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland 


Der Bundestag wolle beschließen: 

I. Der Deutsche Bundestag fordert den Kongreß und die Regie- 
rung der Vereinigten Staaten auf, Endmontage und Neupro- 
duktion binärer C-Waffen auszusetzen. 

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bimdesregierung auf, in 
Gesprächen mit der Regierung der Vereinigten Staaten 
sicherzustellen, daß die auf dem Boden der Bimdesrepublik 
Deutschland gelagerten chemischen Massenvernichtungsmit- 
tel schnellstmöghch, spätestens jedoch bis Ende 1992, abge- 
zogen werden. 

III. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, 
dem Deutschen Bundestag Aufklärung zu geben über den 
Beginn, den Zeitplan und den Stand der Vorbereitungen des 
Abzugs chemischer Waffen vom Boden der Bimdesrepublik 
Deutschland sowie über das Verfahren ihrer Vernichtung in 
den USA. 

Bonn, den 13. November 1987 

Frau Beer 

Frau Schilling 

Dr. Mechtersheimer 

Ebermann, Frau Rust, Frau Schoppe und Fraktion 
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